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Hotel B&B- Clínica Navarra 


COVID-19 


NUEVO SERVICIO ESPECIAL 

HORARIOS DE SERVICIO 
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paso por 
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Clínica 

Navarra Hotel B&B 



PARADA 

PARADA 

Horas de 
paso por 
parada 

8:00 -► 8:15 

20:00-► 20:15 


Más información: fifi 10 

Todos los días, de 07 a 21 h. ^ ± ^UO OO XU 
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